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Melding voor het onttrekken van grondwater. 

(L.15.013) onttrekken van grondwater bij werkzaamheden aan de stadsverwarming in het Museumpark, 
ter hoogte van nr. 20 in Rotterdam. Tussen 16 maart en 10 juli 2015 vinden de werkzaamheden plaats 

waarbij maximaal 2 m 3 /uur wordt onttrokken. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap , tel. 010 45 37 300. Tegen 
de melding kunt u geen bezwaar maken. 
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